RAPPORT DU CONSULTANT TECHNIQUE SUR LES TRAVAUX DE 
RESTAURATION ENTREPRIS SUR L’ORGUE DE ST-NARCISSE 


Les travaux de restauration de l’orgue de St-Narcisse comprenait un nettoyage de 
instrument avec vérification de tout le systeme mécanique, le recuirage du grand 
reservoir principal, réparation de léger dommages aux tuyaux et une 
“réharmonisation”. 


Lors de ma visite en 2000 l’orgue était tres poussiereux et assez éteint, mais 
apart le récuirage du grand reservoir et un nettoyage complet, aucun grand 
reparation semblait s’imposer. 


C’est M Jean-Francois Mailhot qui a entrepris les travaux de restauration de St- 
Narcisse. 


La qualité des travaux de M. Mailhot est irreprochable a tout les niveaux: le 
récuirage du reservoir est fait avec grand soin, le nettoyage aussi a recu la méme 
niveau d’attention. La partie sonore a regu lui aussi une attention soigné et habile 
de la part de M. Mailhot: sans aller trop loin, il su redonner une belle clarté a cet 
instrument modeste en assurant toutes les attaques et en ouvrant légérement 
les dessus. 


Dans les recommandations de mon rapport j’ai mentionné le filage de l’orgue, 
encore d'origine et fonctionnel, certes. Mais eventuellement il serait prudent de 
remplacer ces vieux fils couverts de cotton par des nouveaux. Aussi, |’anti- 
secousse du Grand Orgue aurait sans doute besoin de recuirage dans l'avenir. 


Ceci étant di M. Mailhot a trés bien executé les travaux compris dans son dévis 
nde que le paiement finale du contrat lui soit versé immédiatement. 
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Christopher Jackson 
Consultant Technique. 
22 septembre, 2002 


